GED Audi A6 Wiring Diagram No. 69/ 1 


4.0L Gasoline Engine , CEUC,CEUD,CTGE 
From June 2011 


01.2024 


% Audi A6 


Wiring Diagram 


437 069000124. 


No. 69/ 2 


Battery, Suppressor, Battery Monitoring Control Module, 
Battery Interrupt Igniter, Terminal 30 Wire Junction 


A 
C24 
J234 
J367 
J500 
N253 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 


Battery 

Suppressor 

Airbag Control Module 

Battery Monitoring Control Module 
Power Steering Control Module 

Battery Interrupt Igniter, Near the Battery 
Safety Fuse 2 

Safety Fuse 3 

1-Pin Connector, On the Left Front of the Vehicle Floor, Black 
2-Pin Connector 

2-Pin Connector, Yellow 

Terminal 30 Wire Junction 

100-Pin Connector 


) Ground Connection near Starter Battery 


Positive Connection 1 (30a) (in Main Wiring Harness) 


LIN Bus Connection 5 (in Main Wiring Harness) 


Positive Connection (30) (in Engine/Motor Compartment Wiring 
Harness) 


Refer to Applicable Wiring Diagram 
Flat Conductor 

From June 2014 

Through May 2014 
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Starter, Generator, Terminal 30 Wire Junction 


B Starter 
C Generator 
C1 Voltage Regulator 
S42 Radiator Fan Fuse 
d S104 Radiator Fan Second Speed Fuse 


TV2 Terminal 30 Wire Junction 
235 T5  5-Pin Connector, In the Center Plenum Chamber, Black 
" : T17a 17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, White 
il U6 Battery Jump Start Terminal 
T17a TN 
nu ( 13 | Ground Connection in Engine/Motor Compartment, Right 
T I beza 
U ( 685 ) Ground Connection 1 on Right Front Longitudinal Member 
25 05 N / 
rUSW vi/ws a 
ji) 
TS TS 
1 4 


ws = white 
sw = black 
ro = red 
rt = red 
br ^ brown 
gn = green 
bl > blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 or = orange 
raw nanan a¬ı rs = pink 
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29 


32 


34 


38 


39 


Wiring Diagram 


sw/rt 


41 42 
4077 1690401794 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 
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Starter Relay, Terminal 15 Power Supply Relay, Starter 
Relay 2 


J53 Starter Relay 

J329 Terminal 15 Power Supply Relay 

J695 Starter Relay 2 

SD1 Fuse 1 (On Fuse Panel D) 

ST1 Fuse Panel 1 

ST2 Fuse Panel 2 

SB6 Fuse 6 (On Fuse Panel B) 

SB7 Fuse 7 (On Fuse Panel B) 

SB16 Fuse 16 (On Fuse Panel B) 

T17a 17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, White 


( D35) Positive Connection 1 (15a) (in Engine Pre-Wiring Harness) 


(D210 Connection 50 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


j Refer to Applicable Wiring Diagram for Fuse Positions 
*2 Through May 2014 

“3 For RHD Vehicles 

*4ot From June 2014 
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Wiring Diagram 


sw 
bn dé rUgr 


ll i j j L 


Ltd | 
NN EEN EEE EEE EI ER Anî) 
rr TTT Y 


J217 gr 
li 
*2 n 
vi 
ge 
43 44 45 46 4 48 49 50 51 52 53 54 55 56 or 
MO . 09050124. rs 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 
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Fuse Panel A 
J217 Transmission Control Module 
SA Fuse Panel A 
ST1 Fuse Panel 1 
SA1 Fuse 1 (On Fuse Panel A) 
SA2 Fuse 2 (On Fuse Panel A) 
SA3 Fuse 3 (On Fuse Panel A) 
SA4 Fuse 4 (On Fuse Panel A) 
SA5 Fuse 5 (On Fuse Panel A) 
SA6 Fuse 6 (On Fuse Panel A) 
SA7 Fuse 7 (On Fuse Panel A) 
SB15 Fuse 15 (On Fuse Panel B) 
T17a 17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, White 
(pe 4) Positive Connection 1 (15) (in Engine/Motor Compartment 
N. / Wiring Harness) 
D ie Connection 3 (87A) (in Engine/Motor Compartment Wiring 
N ex Harness) 
ê Refer to Applicable Wiring Diagram for Fuse Positions 
*2.....Refer to Applicable Wiring, Diagram for Automatic Transmission 
*3 ao Diameter. Mepengaa on daad 
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82 


DSI 


SA 


Wiring Diagram 


10 40 40 25 
rUgr rt rt rt/gr 
2.5 
rusw a brid rd a bd bd 


LILI LLLI 


Han be be foe be ee e en | 


r 


0.35 
ru sw 


ITT 


0.35 0.35 
— rvgn sw/vi 


Ld 


e 


0.35 


57 58 59 60 6ı 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
46-n6006124 1 rs 


n w n m ister tt tn a 
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Fuse Panel A 


Transmission Control Module 
Voltage Stabilizer 

Transmission Fluid Cooling Valve 
Fuse Panel A 

Fuse 9 (On Fuse Panel A) 

Fuse 10 (On Fuse Panel A) 

Fuse 11 (On Fuse Panel A) 

Fuse 12 (On Fuse Panel A) 

Fuse 13 (On Fuse Panel A) 

Fuse 14 (On Fuse Panel A) 

Fuse 15 (On Fuse Panel A) 

Fuse 16 (On Fuse Panel A) 

Fuse 17 (On Fuse Panel A) 
17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, Red 


4* Positive Connection 1 (15) (in Engine/Motor Compartment 
\" J Wiring Harness) 


Connection 14 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


d Connection 25 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


à Connection 2 (87A) (in Engine/Motor Compartment Wiring 
/ Harness) 


» Connection 3 (87A) (in Engine/Motor Compartment Wiring 
/ Harness) 


H For Vehicles with Star/Stop System 
Refer to Applicable Wiring Diagram for Automatic Transmission 
Running Change 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 
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ET 


15 1.5 4.0 
n n rt 


o 
© 


rt 


10.0 10 40 40 0.35 


25 10 
Uer rUgr 


71 72 73 74 75 76 7 78 79 80 81 82 83 84 or 
46-n60070124 1 rs 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 
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Motronic Engine Control Module Power Supply Relay, 
Engine Component Power Supply Relay 


J271 Motronic Engine Control Module Power Supply Relay 
J757 Engine Component Power Supply Relay 


^ 


508 ) Terminal 30 Threaded Connection (On E-Box) 


(B316) Positive Connection 2 (30a) (in Main Wiring Harness) 


(^-L, Positive Connection 2 (30) (in Engine/Motor Compartment 
«7 Wiring Harness) 


(D101) Connection 1 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
\ Positive Connection 3 (30) (in Engine/Motor Compartment 


LZ Wiring Harness) 


* Relay and Fuse Panel in the Plenum Chamber E-Box 
*2 Threaded Connection in the Plenum Chamber E-Box 
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"3 


25 25 25 25 
br/bl br/bl br/bl br/bl 
T91 T91 T91 
5 3 6 


Ê ÊFFF ET 


0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
vi/gr sw/bl rt/sw in gr bl/gr br/sw 


ANTT es Y BH 


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
T 462-069080124 


98 


Wiring Diagram 
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Engine/Motor Control Module 


J217 
J623 
T91 


| les) 


TN SN 
a) (g) 
NDAN 


w 
o 
NIDA 


emm? 
> 
/ GE 


/ 9¬ 
o | 
MWA 


\ 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 


Transmission Control Module 
Engine/Motor Control Module 
91-Pin Connector, Black 


Ground Connection 1 (in Engine/Motor Compartment Wiring 
Harness) 


Ground Connection 2 (in Engine/Motor Compartment Wiring 
Harness) 


Ground Connection 8 (in Engine/Motor Compartment Wiring 
Harness) 


Ground Connection 1 on Bulkhead 


Connection 3 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


Refer to Applicable Wiring Diagram for Automatic Transmission 
From June 2014 

Running Change 

Through May 2014 
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32g 32g 32g 
Is 2 128 


0.35 0.35 0.35 
ten rU sw bl/sw 


lll 


Wiring Diagram 


0.35 
men 


0.35 0.35 
bisw bl/sw 
T17b 

035 © 

bl/sw 
J217 
#3 

99 100 101 102 103 104 


0.35 
bien 
T17i 
G32 
0.35 
bien 
GET 
105 106 107 108 109 110 111 112 
Ar NAGON OA 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 
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Engine Coolant Level Sensor, Vehicle Electrical System 
Control Module, Engine/Motor Control Module 


E45 
G32 
J217 
J393 
J519 
J527 
J623 
T2bg 
T17a 


T17b 


T17i 

T32a 

T32g 
T91 


Cruise Control Switch 

Engine Coolant Level Sensor 

Transmission Control Module 

Comfort System Central Control Module 

Vehicle Electrical System Control Module 

Steering Column Electronics Control Module 

Engine/Motor Control Module 

2-Pin Connector 

17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, White 

17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, Red 

17-Pin Connector, In the Left A-Pillar Connector Station, Black 
32-Pin Connector 

32-Pin Connector 

91-Pin Connector, Black 


) Sensor Ground Connection 1 (in Main Wiring Harness) 


\ Selector Lever P/N Position Connection (in Motronic Multiform 
/ Fuel Injection Wiring Harness) 


Refer to Applicable Wiring Diagram for Multifunction Steering 
Wheel 

For Vehicles with Cruise Control System 

Refer to Applicable Wiring Diagram for Automatic Transmission 
For RHD Vehicles 
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105 105 105 105 
193 nı 70 194 
05 25 0.5 2.5 05 25 05 25 25 
bi/ge rt'ge vi/rt rvge gn/gr rUge vi/gr ruge rt/ge 


113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 or 
T720-06910n1>4 rs 
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Engine/Motor Control Module, Ignition Coil 1 with Power 
Output Stage, Spark Plug Connectors, Spark Plugs 


J623 Engine/Motor Control Module 
N70 Ignition Coil 1 with Power Output Stage 
N127 Ignition Coil 2 with Power Output Stage 
N291 Ignition Coil 3 with Power Output Stage 
N292 Ignition Coil 4 with Power Output Stage 
P Spark Plug Connectors 
Q  SparkPlugs 
T4a  4-Pin Connector, Black 
T4b  4-Pin Connector, Black 
T4c  4-Pin Connector, Black 
T4d  4-Pin Connector, Black 
T105 105-Pin Connector, Black 


(122) Ground Connection 3 (in Engine/Motor Compartment Wiring 
Vo Harness) 
/ a iz Ground Connection 7 (in Engine/Motor Compartment Wiring 


/ Harness) 


600 ) Ground Connection on Cylinder Head, Right 


(D102 Connection 2 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 


ulilac 


lilac 
yellow 
orange 
pink 
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Engine/Motor Control Module, Ignition Coil 5 with Power 
Output Stage, Spark Plug Connectors, Spark Plugs 


J623 Engine/Motor Control Module 
N323 Ignition Coil 5 with Power Output Stage 
N324 Ignition Coil 6 with Power Output Stage 
N325 Ignition Coil 7 with Power Output Stage 
N326 Ignition Coil 8 with Power Output Stage 
P Spark Plug Connectors 
Q  SparkPlugs 
T4e  4-Pin Connector, Black 
T4f  4-Pin Connector, Black 
T4g  4-Pin Connector, Black 
T4h 4-Pin Connector, Black 
T105 105-Pin Connector, Black 


Ground Connection 5 (in Engine/Motor Compartment Wiring 


ON 
em / \ 
( @ J623 ) (201) Harness) 


105 Yfrios 105 105 {una Ground Connection 6 (in Engine/Motor Compartment Wiring 
m p? 192 m | 209 ) Harness) 
i il i i î | ( 601 | Ground Connection on Cylinder Head, Left 
bal m WA Ss n bag » eed ê 6102) Positive Connection 2 (30a) (in Engine/Motor Compartment 
N. / Wiring Harness) 


ws = white 
sw = black 
ro = red 
rt = red 
br = brown 
gn = green 
bl = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 or = orange 
PRATITI rs = pink 
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Engine/Motor Control Module, Cylinder 1 Fuel Injector, 
Cylinder 2 Fuel Injector, Cylinder 6 Fuel Injector, Cylinder 
8 Fuel Injector 


J623 Engine/Motor Control Module 
N30 Cylinder 1 Fuel Injector 

N31 Cylinder 2 Fuel Injector 

N84 Cylinder 6 Fuel Injector 

N86 Cylinder 8 Fuel Injector 

T2eh 2-Pin Connector 

T2ei 2-Pin Connector 

T2en 2-Pin Connector 

T2ny 2-Pin Connector 

T105 105-Pin Connector, Black 


(D108) Connection 6 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
N / 
ZEN 
Srios (D109) Connection 7 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
H ` 
L0 
br/ws 
| 
| 
| 
jil 
1.0 | 
ruge 
| 
ll 
ll 
L 
WE 
d | 
H 
| 
a? | ws = white 
er sw = black 
| ro = red 
ny | rt = red 
2 br = brown 
gn = green 
bl = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 or = orange 
T 30539150154 1 rs = pink 
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Engine/Motor Control Module, Cylinder 3 Fuel Injector, 
Cylinder 4 Fuel Injector, Cylinder 5 Fuel Injector, Cylinder 
7 Fuel Injector 


J623 Engine/Motor Control Module 
N32 Cylinder 3 Fuel Injector 
N33 Cylinder 4 Fuel Injector 
N83 Cylinder 5 Fuel Injector 
N85 Cylinder 7 Fuel Injector 
T2ek 2-Pin Connector 
T2el 2-Pin Connector 
T2em 2-Pin Connector 
T2nx 2-Pin Connector 
T105 105-Pin Connector, Black 


/ ` 
( D106) Connection 4 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


N Pa 
& J623 = 
A à . e " 1 
105 105 105 105 105 (D107, Connection 5 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
143 122 146 164 145 NA 
1.0 10 10 10 1.0 
rUvi br/vi br/bl rt/bl br/gr 


10 


rv/bl 
J 
| — 
a ws = white 
E sw = black 
Ns5 
ro = red 
nx rt - red 
n br = brown 
gn = green 
bl = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ee ge = yellow 
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 or = orange 
T 305913124 1 rs = pink 
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af 6af YfT6af af 6af 6af 
3 15 16 m 14 n 
D 4 BER, — d 


r 
1.0 10 0.5 05 05 0.5 
rt br/ws ws gn br br/ge 


T105 T105 T105 T105 T105 i 
8 66 AN102 60 61 42 


Wiring Diagram 


0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
ge/vi br/rt ge/bl br grige brign 
T17h TI7h TI7h TI7h TI7h T17h 
4 6 5 1 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
ge/vi brirt ge/bl br grige brign 


169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 


179 


181 182 
T7205-n6014n124 1 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 
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Accelerator Pedal Position Sensor, Throttle Valve Control 
Module, Engine/Motor Control Module 


G79 
G185 
G186 
G187 
G188 
J338 
J623 
T6af 
T6o 
T17a 


T17h 
T91 
T105 


Accelerator Pedal Position Sensor 

Accelerator Pedal Position Sensor 2 

EPC Throttle Drive 

EPC Throttle Drive Angle Sensor 1 

EPC Throttle Drive Angle Sensor 2 

Throttle Valve Control Module 

Engine/Motor Control Module 

6-Pin Connector, Black 

6-Pin Connector, Black 

17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, White 

17-Pin Connector, In the Left A-Pillar Connector Station, Red 
91-Pin Connector, Black 

105-Pin Connector, Black 


01.2024 


% Audi A6 


105 
/100 


0.35 
gn/ge 


035 
sw/gn 


183 184 185 


186 


105 
/80 


0.35 
vi/br 


T2mz 


— I IA >u — OÌ 


` ros Wros ———— Wros Pros ———— Wros Pros ` en Pros 
/101 


0.35 
bien 


| 
1 


[& 1] 


187 


188 


189 


190 


191 


192 


Wiring Diagram 


195 196 
A(5-D60150124 1 


193 194 
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Knock Sensor 1, Knock Sensor 2, Knock Sensor 3, Knock 
Sensor 4, Engine/Motor Control Module 


G61 
G66 
G198 
G199 
J623 
T2mz 
T2na 
T2nz 
T3by 
T105 


Knock Sensor 1 

Knock Sensor 2 

Knock Sensor 3 

Knock Sensor 4 
Engine/Motor Control Module 
2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

3-Pin Connector, Black 
105-Pin Connector, Black 
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Camshaft Position Sensor, Camshaft Position Sensor 2, 
Camshaft Position Sensor 3, Camshaft Position Sensor 4, 
Engine/Motor Control Module 


G40 Camshaft Position Sensor 
G163 Camshaft Position Sensor 2 
G300 Camshaft Position Sensor 3 
G301 Camshaft Position Sensor 4 
J623 Engine/Motor Control Module 
T3aa 3-Pin Connector 

T3d  3-Pin Connector 

T3e  3-Pin Connector 

T3z  3-Pin Connector 

T105 105-Pin Connector, Black 


(220) Sensor Ground Connection (in Engine Wiring Harness) 


Je23 Û ) BÊ 


pa 
@ 


105 105 YWrios 105 105 D190) Connection 3 (5V) (in Engine Pre-Wiring Harness) 
155 136 /34 37 ns 8 
A 
ps E Dia 
sw 
E 
I Gi 
A 
E 
A 
A 
E 
A 
A 
LI 
a s e. Bo x ea o ws = white 
à i ; ji w 
U = ` : sw = black 
u ro = red 
rt = red 
GE TM Tad Tse | Uu De T3aa De De Taz Taz Taz br = brown 
gn = green 
| ® © | bi = blue 
gr = grey 
G40 G163 Gan G300 li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 or = orange 
TAGINAOTAMJA rs = pink 
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Low Fuel Pressure Sensor, Secondary Air Injection 
105 Virus 105 
183 197 /104 
190 maas | RR TT. 
035 0.35 
bl/gr ws 
———— 321 


Sensor 1, Engine/Motor Control Module 


G410 Low Fuel Pressure Sensor 
G609 Secondary Air Injection Sensor 1 
J623 Engine/Motor Control Module 
T3f  3-Pin Connector 
T3i 3-Pin Connector 
T105 105-Pin Connector, Black 


“297 Sensor Ground Connection (in Engine/Motor Compartment 
ee, Wiring Harness) 


CN 
(D190) Connection 3 (5V) (in Engine Pre-Wiring Harness) 


\ 


white | 


035 035 035 035 035 0.35 we. “e 
bier n ws ws n sw 
f : ` sw = black 
ro = red 
rt = red 
T3f T3f T3f T3i T3i T3i = 
1 3 AND ANS 2 1 br = brown 
gn = green 
bl = blue 
r = gre 
Gaio G609 g g y 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 or = orange 
T 465-068170124 rs = pink 
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Engine Coolant Temperature Sensor, Engine Coolant 
Temperature Sensor on Radiator Outlet, Oil Temperature 
Sensor 2, Engine Temperature Control Sensor, Engine/ 
Motor Control Module 


G62 Engine Coolant Temperature Sensor 

G83 Engine Coolant Temperature Sensor on Radiator Outlet 
G664 Oil Temperature Sensor 2 

G694 Engine Temperature Control Sensor 

J623 Engine/Motor Control Module 

T2eo 2-Pin Connector 

T2gb 2-Pin Connector 

T2gc 2-Pin Connector 

T2nw 2-Pin Connector 

T91  91-Pin Connector, Black 


T105 105-Pin Connector, Black 
( © Jes ) (ar Sensor Ground Connection (in Engine/Motor Compartment 
105 91 105 105 10) Wiring Harness) 
184 A2 nos 156 pezi 
d CN 
( D190) Connection 3 (5V) (in Engine Pre-Wiring Harness) 
TE p — Dia NO 
37 ———— | —^ à? BR |— 327 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
ws gn gn ws ws gn ws sw/gr ws 


ws white 

sw back 

ro red mini UI 

rt red wi! by AUD 
T2gc T2gc T2nw T2nw T2eo T2eo T2gb T2gb br brown 


ii 
ê 
u 
ii 
zg 
N" mg m m m m m m m N uu 
Se 
s 


gr grey 
Gs3 Goes G694 Ge2 li lilac 
vi lilac 
ge yellow 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 or orange 
Mumin rs pink 
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Engine Speed Sensor, Intake Manifold Runner Position 
Sensor, Intake Manifold Runner Position Sensor 2, 
Engine/Motor Control Module 


G28 Engine Speed Sensor 
G336 Intake Manifold Runner Position Sensor 
G512 Intake Manifold Runner Position Sensor 2 
J623 Engine/Motor Control Module 
T3a 3-Pin Connector 
T3h  3-Pin Connector 
T3k  3-Pin Connector 
T105 105-Pin Connector, Black 
fa) Sensor Ground Connection (in Engine/Motor Compartment 
| 327 + 
N. / Wiring Harness) 
CD 
{ © nm ) (D174, Connection 2 (5V) (in Engine Pre-Wiring Harness) 
105 105 105 Wri05 105 Wrıos Za : ` : WA 
158 141 157 la /18 y” (D190) Connection 3 (5V) (in Engine Pre-Wiring Harness) 
EE”; 
190 “ LN | 
mani 0.35 
ws/gh Il 
1 I 
i I 
1 I 
' À 
27 cn 
7 , || 
| | 
à 
|| 
E H à | 
= E m 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
ws gn ws/gn ws/gn ws/gn grirt griws 
E i H | 
E i i | ws = white 
sw = black 
' Gaz] I I ro = red 
I 3 | rt = red 
DE Haa Ha i ag Le MIGE te Lë LES br = brown 
gn = green 
gr = grey 
Ve Gas Gas li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 or = orange 
T 3053910154 1 rs = pink 
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Manifold Absolute Pressure Sensor, Fuel Pressure 
Sensor, Engine/Motor Control Module 


G71 Manifold Absolute Pressure Sensor 
G247 Fuel Pressure Sensor 

J623 Engine/Motor Control Module 

T3g  3-Pin Connector 

T4q 4-Pin Connector 

T91  91-Pin Connector, Black 

T105 105-Pin Connector, Black 


( 316 ) Sensor Ground Connection 2 (in Engine Wiring Harness) 


(D141) Connection 5V (in Engine Pre-Wiring Harness) 


1 1 T91 105 105 105 
184 147 146 120 ne 159 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
rt bl gn sw br 
D bro ES i 


0.35 0.35 
sw sw 
| —— " 
0.35 0.35 0.35 
br bl SW 
ws = white 
sw = black 
ro = red 
rt = red 
Zu Du Hu De Moe Mä br = brown 
gn = green 
gr = grey 
G71 G247 li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 or = orange 
DROL] rs = pink 
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Charge Air Pressure Sensor, Charge Air Pressure Sensor 
2, Fuel Pressure Sensor 2, Engine/Motor Control Module 


G31 Charge Air Pressure Sensor 
G447 Charge Air Pressure Sensor 2 
G624 Fuel Pressure Sensor 2 

J623 Engine/Motor Control Module 
T3bz 3-Pin Connector 

T4ev 4-Pin Connector 

T4fl 4-Pin Connector 

T91  91-Pin Connector, Black 
T105 105-Pin Connector, Black 

Ee 

( 316) Sensor Ground Connection 2 (in Engine Wiring Harness) 
`: y'i 


D141, Connection 5V (in Engine Pre-Wiring Harness) 
@ J623 | KP 
1 Wrios 105 
144 163 162 
41 
316 — 316 
ws - white 
0.35 0.35 0.35 035 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 sw = black 
br bl sw bl/gr br ws sw br ws ro = red 
T3bz T3bz T3bz T4ev T4ev T4ev Tan Tan Tan = 
1 2 3 3 1 nm 3 1 m br = brown 
gn = green 
Sn bi = bue 
gr = grey 
G624 G31 G447 li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 or = orange 
[465-0682 10124 rs = pink 
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Intake Air Temperature Sensor, Charge Air Cooler 
Temperature Sensor 1, Engine Cover Temperature 
Sensor, Engine/Motor Control Module 


G42 Intake Air Temperature Sensor 
G763 Charge Air Cooler Temperature Sensor 1 
G764 Charge Air Cooler Temperature Sensor 2 
G765 Engine Cover Temperature Sensor 
J623 Engine/Motor Control Module 
T2Ip 2-Pin Connector 
T20a 2-Pin Connector 
T2ob 2-Pin Connector 
T2oc 2-Pin Connector 
T8ay 8-Pin Connector, In the Engine/Motor Compartment, Left Front 
T91 91-Pin Connector, Black 
T105 105-Pin Connector, Black 


J623 AN j | ê ” 
( © ) (316) Sensor Ground Connection 2 (in Engine Wiring Harness) 
1 roi roi 105 N.Z 
142 158 n1 182 
316 ~ 
Da 
“à E ws = white 
sw = black 
ro = red 
rt = red 
T2oa T20a T2ob T20b T2N T2l, T2oc T2oc - 
2 1 D 1 Die r 2َ ` A br = brown 
= U D gn = green 
rt) ED BE) (Se 
gr = grey 
G763 G764 Ga G765 li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 or = orange 
T 465-n69590124 rs = pink 
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Wiring Diagram 


CE 
šo 
Š 


T2h 


> === 
i 


sek 
E 


N320 
u" Tank 
| E Ns22 
Il yp 
| U 
Û N 
05 thw 
rUws rUWS 
ws 
|| b Sw 
| ro 
II rt 
Il 05 br 
gn 
DIT bl 
gr 
li 
vi 
ge 
303 304 305 306 307 308 or 
465-n&82ini?4 | rs 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 
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Map Controlled Engine Cooling Thermostat, Engine/Motor 
Control Module, Secondary Air Injection Solenoid Valve, 
Secondary Air Injection Solenoid Valve 2, Oil Pressure 
Regulation Valve, Cylinder Head Coolant Valve, Piston 
Cooling Nozzle Control Valve 


F265 
J623 
N112 
N320 
N428 
N489 
N522 
T2gl 
T2h 
T2k 
T2nk 
T2np 
T2r 
T8ay 
T91 
T105 


D111 


Map Controlled Engine Cooling Thermostat 
Engine/Motor Control Module 

Secondary Air Injection Solenoid Valve 
Secondary Air Injection Solenoid Valve 2 
Oil Pressure Regulation Valve 

Cylinder Head Coolant Valve 

Piston Cooling Nozzle Control Valve 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

8-Pin Connector, In the Engine/Motor Compartment, Left Front 
91-Pin Connector, Black 

105-Pin Connector, Black 


Connection 9 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
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UD 


3 2 
=) de 
Une Dé De Une D Uni 
U | | T 
10 10 10 10 15 10 1.0 
rt/ws br br rUws br br rt/ws 
U | li 
| | li 
U || li 
| || || 
U | U 
| 15 do | i = 
br br 
U | | sw 
10 | ro 
| | ru ws : 
r 
I | I gn 
bl 
gr 
li 
vi 
ge 
309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 or 
T7402-06924n124 .1 rs 


Wiring Diagram 


J623 Û 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 
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Engine/Motor Control Module, After-Run Coolant Pump, 
Engine Coolant Circulation Pump 2, Charge Air Cooling 


Pump 


J623 
T3ca 
T3cb 
Tal 
T17a 


T91 


Engine/Motor Control Module 

3-Pin Connector 

3-Pin Connector 

3-Pin Connector 

17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, White 

91-Pin Connector, Black 

105-Pin Connector, Black 
After-Run Coolant Pump 

Engine Coolant Circulation Pump 2 
Charge Air Cooling Pump 


\ Ground Connection 4 (in Engine/Motor Compartment Wiring 
/ Harness) 


) Connection 9 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


t 
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Wiring Diagram 


d @ J623 
wr 
yos SC {rs | y 1 105 LE peg 
H || 1 
= b4 = 
10 1.0 0.75 10 0.75 0.75 0.75 
ws/bl rvbr ws/ge sw/gn ws ws/rt gn 
i H 4 
H || E 
H H E 
T20 T2od T2ed T2lo T21 T2eg 
A? Edi 2 m1 ^el 1 
i i | i I 
I I I I I 
i i | Û I 
I I I i I 
i | I | 
ı I I 1 I 
u u U 
0.75 0.75 0.75 0.75 10 0.75 0.75 0.75 0.75 
vi vi vi sw/ws sw/ws sw/ws sw/ws swiws swiws 
| | | ! | 1 | 
323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 


4(6GO 069050124. 


W w Hn m H taisth tt m Hn w || 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 
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Engine/Motor Control Module, Wastegate Bypass 
Regulator Valve, Camshaft Adjustment Valve 1, Fuel 
Metering Valve, Exhaust Camshaft Adjustment Valve 1 


J623 
N75 
N205 
N208 
N290 
N318 
N319 
N402 
T2ed 
T2eg 
T2I 
T2lo 
T20 
T2od 
T2p 
T91 
T105 
(D112 
D117 


Engine/Motor Control Module 


Wastegate Bypass Regulator Valve 


Camshaft Adjustment Valve 1 
Camshaft Adjustment Valve 2 
Fuel Metering Valve 


Exhaust Camshaft Adjustment Valve 1 
Exhaust Camshaft Adjustment Valve 2 


Fuel Metering Valve 2 
2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

91-Pin Connector, Black 
105-Pin Connector, Black 


Connection 10 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


Connection 15 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
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Wiring Diagram 


Module 


F452 
F453 
F454 
F455 
J623 
T20e 
T2of 
T20g 
T2oh 
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Cylinder 2 Intake Cam Actuator 2, Engine/Motor Control 


Cylinder 2 Intake Cam Actuator 1 
Cylinder 2 Intake Cam Actuator 2 
Cylinder 2 Exhaust Cam Actuator 1 
Cylinder 2 Exhaust Cam Actuator 2 
Engine/Motor Control Module 
2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 


T105 105-Pin Connector, Black 


(Aem Connection 87A (in Engine/Motor Compartment Wiring 
D180 
\ / Harness) 


Ze 
gu 
šo 
ula 
EI 
tm 
e 
SC 
toe 
al 


4 
tj 
e 
8 
— es 
4 
tj 
8, 
g 
o 
qê 
ES 


= 
s 
"= . 
= 
3 
2 
E 
yw 
tn 
+ 


Yfr2oe Yfr20f V?r2og Yfrooh 
n n n 2 

i | | | 

t | l | 

| I | 

| | | 

j | l [ 

li I | U 

u u u U ws white ` 
05 05 05 05 SW black 
rt/ws rt/ws rt/ws rt/ws ro red. 

| rt red 
i | | | br brown 


Q 
= 
W m m m m m H m m m m N d 
co 
| = 
oo 
= 


Din bl 
gr grey 
li lilac 
vi lilac 
ge yellow 
337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 or orange 
[36-854 1 rs pink 
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P io Wines Ha 
|| 
Lu 
0.5 0.5 05 05 
sw/bl ge/br ws/ge ge/gr 
|| 
ji 
ji 
T2oi T2oj T2ok T2ol 
1 1 Wl 1 
120i r20j Yfr2ok Yfr2o1 
R nm 2 2 
I | Û | 
| | ji | 
I | | | 
I i i | 
| | I" | 
| 
I | Û I 
U U u U | 
0.5 05 05 05 10 
rt/ws rt/ws. rUws TUWS rt/ws 
il il | li 


359 


360 362 363 364 


46249270124 


351 352 353 354 355 356 357 358 
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Cylinder 3 Intake Cam Actuator 2, Engine/Motor Control 
Module 


F456 
F457 
F458 
F459 
J623 
T2oi 
T20j 
T20k 
T2ol 
T105 


Cylinder 3 Intake Cam Actuator 1 
Cylinder 3 Intake Cam Actuator 2 
Cylinder 3 Exhaust Cam Actuator 1 
Cylinder 3 Exhaust Cam Actuator 2 
Engine/Motor Control Module 
2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

105-Pin Connector, Black 


(Aem Connection 87A (in Engine/Motor Compartment Wiring 
D180) 
\ / Harness) 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 
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Wiring Diagram 


© J623 
1 105 1 
KI 154 133 154 Ï 
0.5 0.5 0.35 40 
gn/ge vi/gn swige br 


12g In 
|| n n 
0.5 05 
rU ws rUws 
10 
rUWS 
365 366 367 368 


0.5 
ws 
T17b 
15 
| 
15 10 10 10 10 

rUws rUws rUws rUws rUws 
] 
i 

369 370 371 372 373 374 


375 376 377 378 or 
DIDARA 1 rs 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 
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Secondary Air Injection Pump Relay, Engine/Motor 
Control Module, EVAP Canister Purge Regulator Valve 1, 
Turbocharger Recirculation Valve, Intake Manifold Runner 
Control Valve, Secondary Air Injection Pump Fuse 


J299 
J623 
N80 
N249 
N316 
$130 
T2do 
T2g 
T2i 
T2In 
T17b 


T91 
T105 
V101 
D110 
| W; 


D119 


îe 


Secondary Air Injection Pump Relay 
Engine/Motor Control Module 

EVAP Canister Purge Regulator Valve 1 
Turbocharger Recirculation Valve 
Intake Manifold Runner Control Valve 
Secondary Air Injection Pump Fuse 
2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, Red 

91-Pin Connector, Black 

105-Pin Connector, Black 

Secondary Air Injection Pump Motor 


Connection 8 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
Connection 17 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


From-June 2014- 
Through May 2014: 
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Cylinder 5 Intake Cam Actuator 2, Engine/Motor Control 
Module 


F464 Cylinder 5 Intake Cam Actuator 1 
F465 Cylinder 5 Intake Cam Actuator 2 
F466 Cylinder 5 Exhaust Cam Actuator 1 
F467 Cylinder 5 Exhaust Cam Actuator 2 
J623 Engine/Motor Control Module 
N427 Turbocharger Recirculation Valve Bank 2 
T2om 2-Pin Connector 

T2on 2-Pin Connector 

T2oo 2-Pin Connector 

T2op 2-Pin Connector 

T2oq 2-Pin Connector 

T105 105-Pin Connector, Black 


OON 
d © Ten ) Di 13) Connection 11 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


Yfr20m YfI2o0n YfI200 Y/T20p Y/T20g 
E E H E I" 
| | | | | 
| I ji | i 
| I | | | 
| | Î | | 
U | I | | 
u u u u m | ws > white 
05 ESO privd5 0,5 OSwhole, kO sw = black 
rws MWS- ad A Ws JUN UWS: any UNS. ro = red 
: rt = red 
br = brown 
gn = green 
pu bl = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 or = orange 
[3555959154 1 rs = pink 
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Oil Pressure Switch, Level 3, Cylinder 8 Intake Cam 
Actuator 2, Engine/Motor Control Module 


F447 Oil Pressure Switch, Level 3 

F476 Cylinder 8 Intake Cam Actuator 1 
F477 Cylinder 8 Intake Cam Actuator 2 
F478 Cylinder 8 Exhaust Cam Actuator 1 
F479 Cylinder 8 Exhaust Cam Actuator 2 
J623 Engine/Motor Control Module 

Tie  1-Pin Connector 

T2or 2-Pin Connector 

T2os 2-Pin Connector 

T2ot 2-Pin Connector 

T2ou 2-Pin Connector 

T8ay 8-Pin Connector, In the Engine/Motor Compartment, Left Front 
T91  91-Pin Connector, Black 


( & Ten ) T105 105-Pin Connector, Black 
105 105 Yrios 105 1 (D113) Connection 11 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
(89 190 i n 168 NA 
I 1 
1 D 
0.5 0.5. 0.5 05 035 
gn/ge sw/gn . swiws, swihr WS/gr 
I A | 
q 
T2or T20s Bro: T2ou 
1 1 1 1 | 
T8 
E F477 ES F476 F479 E Fa78 Bs” 
Yfroor Yfr2os Yfr2ot V^r20u Ê 
E E H n 
I | Û | à 
i il | li À 
| il | | I 
U | i | À 
| i i I ! 
| = " 
li u u u ji ws = white 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.35 sw = black 
rt/ws rt/ws rUws rU ws ws/gr ro - red 
U | | | | rt = red 
Tle = 
Mn br = brown 
| | | | gn = green 
Dis F447 bl = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 or = orange 
T7205-06010n124 rs = pink 
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Engine/Motor Control Module, Exhaust Door Control Unit, 
E Exhaust Door Control Unit 2 


J623 Engine/Motor Control Module 
ise | J883 Exhaust Door Control Unit 
ha J945 Exhaust Door Control Unit 2 

ST3 Fuse Panel 3 
SB4 Fuse 4 (On Fuse Panel B) 
T3cc 3-Pin Connector 

0.5 T3cd 3-Pin Connector 

rUgr T17b 17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 


Station, Red 
T91  91-Pin Connector, Black 


(397 ) Ground Connection 32 (in Main Wiring Harness) 


J623 ) (x171) Connection 15 (in Rear Bumper Wiring Harness) 


(ss 173 Refer to Applicable Wiring Diagram for Fuse Positions 


ws > white 
sw = black 
ro = red 
nnidrciai Er. is 
br. t brown. 
gn ioc green; 
bl = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
_ Pi EN ge = yellow 
407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 Or = orange 
TETE 1 rs = pink 
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Heated Oxygen Sensor, Heated Oxygen Sensor 2, 
Engine/Motor Control Module 


G39 Heated Oxygen Sensor 
G108 Heated Oxygen Sensor 2 
J623 Engine/Motor Control Module 
T5bc 5-Pin Connector, Brown 
T5bd 5-Pin Connector, Black 

T91 91-Pin Connector, Black 

Z19 Oxygen Sensor Heater 

Z28 Oxygen Sensor 2 Heater 


( D1 14) Connection 12 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


SLIM 


ws = white 

0.75 10 0.75 sw = black 
ge/sw ge/sw ge/sw ro = red 
rt = red 

br = brown 

gn = green 

bl = blue 

gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 

ge = yellow 

421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 or = orange 
[365800154 1 rs  - pink 
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435 


1.0 
br/ge 


sw/gn 


436 


0.35 
gr/ws 


sw/gn 


437 


438 


439 


442 


443 


Tid 


445 


Wiring Diagram 


447 448 
46249330124 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 
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Oil Pressure Switch, Reduced Oil Pressure Switch, 
Oxygen Sensor After Catalytic Converter, Oxygen Sensor 
2 After Catalytic Converter, Engine/Motor Control Module 


F22 
F378 
G130 
G131 
J623 

Tib 

Tid 

T4l 
T4m 

T91 
T105 

Z29 

Z30 


(D115) 


* 


*2 


Oil Pressure Switch 

Reduced Oil Pressure Switch 

Oxygen Sensor After Catalytic Converter 

Oxygen Sensor 2 After Catalytic Converter 
Engine/Motor Control Module 

1-Pin Connector 

1-Pin Connector 

4-Pin Connector, Black 

4-Pin Connector, Brown 

91-Pin Connector, Black 

105-Pin Connector, Black 

Heater for Oxygen Sensor 1 After Catalytic Converter 
Heater for Oxygen Sensor 2 After Catalytic Converter 


Connection 13 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


0.9 Bar 
2.6 Bar 
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Wiring Diagram 


461 462 or 
4(GO 069340124 rs 


No. 69/ 34 


Brake Lamp Switch, Engine/Motor Control Module, Fuel 
Tank Leak Detection Control Module 


F 
G400 
J623 
J909 
SF2 
ST3 
SB3 
SF6 
Tas 
T4ak 
T17a 


T17b 


Brake Lamp Switch 

Fuel Tank Pressure Sensor 

Engine/Motor Control Module 

Fuel Tank Leak Detection Control Module 

Fuse 2 (On Fuse Panel F) 

Fuse Panel 3 

Fuse 3 (On Fuse Panel B) 

Fuse 6 (On Fuse Panel F) 

3-Pin Connector 

4-Pin Connector, Black 

17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, White 

17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, Red 

17-Pin Connector, In the Left A-Pillar Connector Station, Black 
17-Pin Connector, In the Connector Station, Right A-Pillar, 
Black 

91-Pin Connector, Black 


| Ground Connection Behind Instrument Panel, Center 


| Ground Connection 3 (in Instrument Panel Wiring Harness) 


Connection 54 (in Main Wiring Harness) 1 


) Positive Connection 3 (87) (in Main Wiring Harness) 


For Vehicles with Fuel System Diagnostic Pump 
Refer to Applicable Wiring Diagram for Fuse Positions 
Through May 2014 

From June 2014 
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465 


467 


468 


469 


470 


471 


472 


473 


474 


Wiring Diagram 


475 476 
407169350194 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 
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Radiator Fan Control Module, Engine/Motor Control 
Module, Radiator Fan Control Module 2, Radiator Fan 


J293 
J623 


Radiator Fan Control Module 
Engine/Motor Control Module 

Radiator Fan Control Module 2 

4-Pin Connector, On the Radiator Fan 
4-Pin Connector, On the Radiator Fan 
4-Pin Connector, Near the Radiator Fan 
4-Pin Connector, Near the Radiator Fan 
5-Pin Connector, In the Center Plenum Chamber, Black 
91-Pin Connector, Black 

Radiator Fan 

Radiator Fan 2 


) Ground Connection 1 on Right Front Longitudinal Member 


| Connection 1 (in Radiator Fan Wiring Harness) 
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T17b 


0.35 
mvi 


ment 


035"? 0357 035 li 
or/sw or/br vi/ge swivi 


tad 


477 478 479 480 481 482 483 484 


Wiring Diagram 


489 490 or 
462.4036124 rs 
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Transfer Fuel Pump, Oil Level Thermal Sensor, Fuel 
Pump Control Module, Engine/Motor Control Module 


G6 
G266 
J538 
J623 

SB2 
ST3 
T3m 
T4bh 
T6ar 
T17b 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 


Transfer Fuel Pump 

Oil Level Thermal Sensor 
Fuel Pump Control Module 
Engine/Motor Control Module 
Fuse 2 (On Fuse Panel B) 
Fuse Panel 3 

3-Pin Connector, Black 

4-Pin Connector, Black 

6-Pin Connector, Black 
17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, Red 

91-Pin Connector, Black 
105-Pin Connector, Black 


| Ground Connection 12 (in Main Wiring Harness) 


) Ground Connection 2 on Center Tunnel 


Refer to Applicable Wiring Diagram for Fuse Positions 
Data Bus Wire (CAN Bus) 
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gP Audi A6 Wiring Diagram 


* * * *2 


ST3 ST2 STi J525 


| 1 la 
25 


2.5 25 10 0.35 
rt'ge ruge sw/vi vi/ge 
10 10 0.35 0.35 
rt/ge rt'ge swivi vi/ge 


*4 *4 
10 10 0.35 0.35 0.35 0.35 
br br or/gr or/br vi/ge vi/ge 
jT 10an ıT17a 
10 
25 035 ^5 035 ^ 0.35 0.35 
br or/gr or/br vi/ge vi/ge 


40 035 SW 


491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 or 
437.D6937N174 rs 


"on go og n Hn H HOH OH d. 


"white 'ormator 


black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 
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Assembly Mount Control Module 


J525 Digital Sound System Control Module 
J931 Assembly Mount Control Module 
ST1 Fuse Panel 1 


SB1 Fuse 1 (On Fuse Panel B) 
ST2 Fuse Panel 2 
ST3 Fuse Panel 3 
SF4 Fuse 4 (On Fuse Panel F) 
T10an 10-Pin Connector, On the Right Front Longitudinal Member, 
Behind the Wheel Housing Liner, Black 
T17a 17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, White 
T28  28-Pin Connector 
` 
(ً a3 ) Ground Connection on A-Pillar, Lower Right 
Ga 
pd 


i 
379 | Ground Connection 14 (in Main Wiring Harness) 


( 398 | Ground Connection 33 (in Main Wiring Harness) 


CAN Bus Extended High Connection 1 (in Main Wiring 
Harness) 


à CAN Bus Extended Low Connection 1 (in Main Wiring 
Harness) 


= Positive Connection 5 (15a) (in Main Wiring Harness) 
Positive Connection 7 (30a) (in Main Wiring Harness) 


Connection 28 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


* Refer to Applicable Wiring Diagram for Fuse Positions 
*2 Refer to Applicable Sound System Wiring Diagram 
“3 Through May 2014 

nega pi Data Bus Wire (CAN Büs)' 


"8 Fi ane 2014 ^ 
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Assembly Mount Sensor 1, Assembly Mount Sensor 2, 
Assembly Mount Control Module, Assembly Mount 
Actuator 1 


% Audi A6 


Wiring Diagram 


( 


28 28 T28 8 28 Tog Wag Yr: 8 
179 m 70 ns 163 na li /68 ns 169 
i 1 
= 
035 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
ge br rer gr SW gr/rt gr/ws ws/rt gn/rt 
d 
Tl0an # TlOan ATiOan Titan $ T10an Il 
8 6 5 i H 
H 
0.35 JI 
rer u 
Tl0an Mrioan TlOan Ären 
— 1 
035 035 035 035 035 035 035 035 035 0.35 
ws br mer bl/rt sw Uer grin gr/ws gn/rt gn/ws 
ws = white 
| I sw = black 
| || ro = red 
i rt = red 
T3ce T3ce T3ce T3cf T3cf T3cf T20v T20v T20w T20w - 
ANI 3 1 2 3 1 AN2 1 Le br = brown 
gn = green 
bl = blue 
gr = grey 
G749 Gras Nsi3 Nsi4 li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
505 506 507 508 509 510 su 512 513 514 516 517 518 or = orange 
[-36-n&8380154 1 rs = pink 


G748 
G749 
J931 
N513 
N514 
T20v 
T20w 
Tace 
T3cf 
T10an 


Assembly Mount Sensor 1 

Assembly Mount Sensor 2 

Assembly Mount Control Module 
Assembly Mount Actuator 1 

Assembly Mount Actuator 2 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

3-Pin Connector 

3-Pin Connector 

10-Pin Connector, On the Right Front Longitudinal Member, 
Behind the Wheel Housing Liner, Black 
28-Pin Connector 


Connection 27 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
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m 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
grige griws br/sw br/gr br/bl 
T17h T17h T17h ,T17h T17h 
13 12 10 11 
0.35 
| br/bl 
rg'ected by ght 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
grige gr/ws br/bl br/sw br/gr br/bl 


Inca 
6 


T6aq | Lk Lk, 
4 2 3 5 


ls. RI 


G 


G169 


519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 


529 


Wiring Diagram 


T170 


530 


D 
0.35 
or/br 


T170 
1 


* 
0.35 
or/br 


531 532 
T72052-06030n124 1 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 
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Fuel Gauge, Fuel Level Sensor 2, Instrument Cluster 
Control Module 


G Fuel Level Sensor 

G1 Fuel Gauge 

Fuel Level Sensor 2 

Instrument Cluster Control Module 

6-Pin Connector, Black 

17-Pin Connector, In the Left A-Pillar Connector Station, Red 
17-Pin Connector, In the Connector Station, Right A-Pillar, 
Black 

32-Pin Connector 

Display Unit in Instrument Cluster 


| Sensor Ground Connection 2 (in Main Wiring Harness) 


\ Instrument Cluster CAN Bus High Connection (in Instrument 
V. Panel Wiring Harness) 


/ \ Instrument Cluster CAN Bus Low Connection (in Instrument 
(A205, hs 
\ Panel Wiring Harness) 


* Data Bus Wire (CAN Bus) 
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Wiring Diagram 
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Powertrain CAN Bus High Wire Junction, Powertrain CAN 
Bus High Wire Junction 2, Instrument Cluster CAN Bus 
High Wire Junction 2 


J217 


Transmission Control Module 


32b 32b 32b J533 Data Bus on Board Diagnostic Interface 
I Ja F "E T17a 17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
035 "2 035 7 035'2 0.35 Station, White 
or/br or/gr or/br vi/ws T32b 32-Pin Connector 
T46a 46-Pin Connector, Black 
I I LI T46b 46-Pin Connector, Black 
TV33 Powertrain CAN Bus High Wire Junction 
TV37 Powertrain CAN Bus Low Wire Junction 
TV79 Powertrain CAN Bus High Wire Junction 2 
TV81 Instrument Cluster CAN Bus High Wire Junction 2 
é e TV82 Powertrain CAN Bus Low Wire Junction 2 
bred “wa TV84 Instrument Cluster CAN Bus Low Wire Junction 2 
|. |. (8383) Powertrain CAN Bus High Connection 1 (in Main Wiring 
T46b T46b T46b T46b N. Harness) 
H 20L 9H 9L = = 
TVu H——1 OE TVs 200) Powertrain CAN Bus Low Connection 1 (in Main Wiring 
TVs4 TVs2 v. Harness) 
46b 46b 46b 46b pes 
ps | "3H IS Î ji 18708) Instrument Cluster CAN Bus High Connection 1 (in Main Wiring 
035 "2 035 "2 035 "2 035 2 035 2 035 ? N 7 Harness) 
He kg Ke a a ps (6709) Instrument Cluster CAN Bus Low Connection 1 (in Main Wiring 
|n |n N. / Harness) 
9H 9L = 
=: dim © © ( E93 | CAN Bus High Connection 1 (in Engine Wiring Harness) 
T. 
46a 46a — 
/12H ML / AA À è ; me 
I fi | E94 ` CAN Bus Low Connection 1 (in Engine Wiring Harness) 
035 "2 0.35 "2 oas *2 035 *2 035°? oas" 035*2 03572 SL 
or/bl or/br or/sw or/br or/br or/br orisw orlsw ê Refer to Applicable Wiring Diagram for Automatic Transmission 


“2 Data Bus Wire (CAN Bus) 


ıT17a T17a 
14 13 


2 
" 
J217 
^ 
ro 


ws = white 
= black 
= red 
rt = red 
br = brown 
gn = green 
bl = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 or = orange 
Y 1 rs = pink 
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